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"X  - Reinhard,  Carl  1875-  AB-3.222 

Auto graph en  1971 

1.  Brief  an  Herrn  ^adok  „Redakteur  das  Berliner 
Tageblatts^  Berlin  12.12*1927  eigenh 
Hand sehr  u Unter sehr  1p 

"Hoffentlich  Isis  so  gut  ...Darf  ichs  wissen, 

wie  gut!* 


1 .Harne  2*Baruf  Xuenstler  Theaterdirektor  c.Autographen 
Meinhard 


LÄ"Vv  i^\,\  ttv  /<. 4xo 


Chbg,  Parkhotal  12/12.27 


Sehr  verehrter  Herr  Zadek, 

Hoffentlich  ists  so 
gut,  - und  ment  "zu"  gut;-  Uarr 
ichs  wissen,  wie  gut? 

Freundlichen  ergebenen 
Grus  s / 


C.  Meinhard 


End  of  [Sehr  verehrter  Herr  Zadek]. 


■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 


